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उद्योग मंत्रालय 


( ख ) "ट्यूगे " से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेस है , 


( भौद्यागिक विकास विभाग ) 

अधिसुचना 

नई दियो, 24 अप्रैल , 1989 
मा का , नि . 43 ( ) : -.- केस्राय सरकार, पावश्यक वस्तु 
अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रावेश करती है, अर्थात् ... 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- - ( 1 ) इस मादेश का संक्षिप्त 
नाम माधारण सेवा विद्युत्त लैप ( वालिटी नियंत्रण ) मावेश , 1989 


( ग ) माधारण सेवा विधुत्त लंप के संबंध में "व्यवहारी" से अमि 

प्रेत है, वह व्यक्ति, फर्म या हिन्दू अविममत कटम्ब जो 
प्रत्यक्ष रूप से या अन्यया , फिमो ऐसे लेप का क्रय करने , 
उमका विक्रय करने , प्रदाय करने या वितरण करने का कार 
बार, चाहे वह नकद या प्रास्थगित मंदाय के लिए हो या 
कमीशन , पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए 
हो , चलाता है , 


( घ ) “ माधारण सेवा विद्युत्त लैप से 100 वाट तक का टग 

स्टन फिलामेंट माधारण सेवा विद्युत्त लैंप अभिप्रेत है जिसमें 
विद्युत्त करेंट के गुणरने से चमक द्वारा गरम की गई बाडी 
से प्रमाण उत्पन्न होता है और जो साधारण प्रकाश के प्रयोजन 
के प्रयोग के लिए पाशयित है , 


( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन को सारीख को प्रवृत्त होगा । 

१. परिभाषाएं :- - इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
प्रपेक्षिन म हो , - - 
( क ) “ममुचित प्राधिकारी से प्रौद्योगिक विकास विभाग या नाग 

रिक पूर्ति विभाग का कोई अधिकारी जो निदेशक की पंक्ति 
से माँचे का न हो या राज्य सरकार का उद्योग निवेशक 
या इस आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वयन करने के लिए 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या भारतीय मानक 
यूगे दाग नियुक्न समतुल्य पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी 
अभिप्रेत है , 


( 3 ) साधारण सेवा विद्युत लैप के संबंध में "विनिर्माता " से 

माभिप्रेत है यह व्यक्ति , फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जो , 
ऐसे फिसी लैंप का उत्पादन करता है, बनाता है , ममंजन 
करता है या विनिर्माण करता है और उनके अन्तर्गत ऐसा 
व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब भी है जो , यथा 
स्थिति , ऐसे व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब 
बाग ऐसे लंपों का उत्पावन करने , बनाने , समंजन करने 
या निर्माण करने का दावा करता है , 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(6)] 

- - - - - - - - - -- 
( २ ) “विनिर्दिष्ट मानक " से निम्नलिखित अभिप्रेत है :- - 

6. जानकारी, आदि मांगने की शक्ति --- समुचित प्राधिकारी इस 
भारतीय मानक विनिर्देश । 

प्रादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को दुष्टि से -- -- 

( क ) किसी माधारण सेवा विद्युत्त लैप के विनिर्माण कग्ने, विश्य 
माईएस सं . शीर्ष 

के लिए भण्डार करने, विक्रय या वितरण मे लगे किमी 

भ्यक्ति से यह प्रपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे ऐसा मान 
माई एस : 418 : 1978 साधारण सेवा विद्युत्त लैप के 

कारी के जमा वह किसी साधारण सेवा वियत्त नैप के 
"लिए विनिर्देश ( टंगस्टन फिला 

विनिर्माण करने, विक्रय के लिए भण्डार करने , विश्य या 
मट साधारण सेवा विद्युत्त लैप ) 

वितरण के सबंध में मावश्यक समझे या जैसा वह इस 
मादेश के क्रियान्वयन के लिए प्रावश्यक ममझे या किसी 

व्यक्ति से किसी पियुत्त लैप के नमूने या किसी विद्यत्त लैंप 
( छ ) “मानक बिह से ऊपर पैरा 2 के खण्ड ( ) में यथा 

के संघटक देने की अपेक्षा कर सकेगा , 
उल्लिखित किसी विशिष्ट भारतीय मानक को ध्यपविष्ट 
करने के लिए छयूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो 

( ख ) किसी माधारण सेवा वित्त बैंप के विनिर्माण करने, विक्रय 
प्रमाणन चिह्न अभिप्रेत है , 

के लिए भंडार करने , विक्रय या वितरण में लगे किसी 

व्यक्ति द्वारा रखी गई या उसकी या उसके कब्जे या नियं 
( अ ) " राज्य सरकार के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी 

त्रण के अधीन झा फिन्हीं पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या 

किमी साधारण संवा विद्युत लेप या ऐसे किमो लैप के 
3. पंग ? ( च ) में विनिर्दिष्ट साधारण सेवा विद्युत्त लपो के 

संघटकों का निरीक्षण कर मकेगा या करवा सकेगा , 
विनिर्माण, विक्रय , प्रादि से संबंध में प्रतिषेध -- - ( 1 ) कोई व्यक्ति 

( ग ) परा ( 8 ) के अधीन प्राधिकृत मिमी अधिकारी मे किसो 
स्वयं या उसकी मार से कोई अन्य व्यक्ति ऐसे साधारण सेवा वित्त 

परिसर में प्रवेश और तलाशी करवा सकेगा और किसी 
लैप का विनिर्माण या विक्रय के लिए मंडार, विक्रय मा वितरण नहीं 

माधारण संवा विद्युत्त लेप मा , जिसके बारे में उनके पास 
करेगा जो विनिविष्ट मानक के अनुरूप नहीं है और यह म्यूरो के मानक 

विश्वास करने का कारण है कि इस मादेश का उल्लघन 
बिल के अनुरूप होगा । परन्तु इस आदेश को कोई बात किसी ऐसे 

हुमा है या उक्त माधारण सेवा विद्युत्त लैप विनिविष्ट 
साधारण सेवा विद्युत्त लैपो के निर्यात के संबंध में लागू नही होगी 

मानक का मही है, अभिग्रहण कर सकेगा , 
जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है किन्तु विदेशी ऋता द्वारा अपे 
क्षित किसी विनिर्देश के अनुरूप है और ऐसा ऋता विनिर्देश किसी भी 

( घ ) तलाशो और मभिग्रहण मे संबंधित दण्ड प्रक्रिया महिला , 
वा में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होगा । 

1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 100 के उपबध , जहा 

मक संभव हो , इम खड्ड के अधीन तलाशी और भिग्रहण 
( 2 ) ऐसे अधोमानक या चूटि पूर्व माधारण सेवा, विद्युत लैपी 

को लाग होंगे । 
या मच्ची सामग्री या मंषटफ को , जो विनिविष्ट मानक के अनुरूप 
नहीं है, उपयोग से परे बिपित कर दिया जाएगा और उनका स्क्रप 

7. ममनो का परीक्षण : -- किसी ऐसे माधारण सेवा विद्युत्न नप 
के रूप में निपटान कर दिया जाएगा । 

के नमन झा , यह अभिनिश्चित करने के लिए कि जिम पर मानक 

चिल लगा है और समुचित प्राधिकारी द्वाग निकाला गया है वह विनि 
4. विनिर्माताओं का प्रमाणीकरण :-- ( 1 ) पैग 2 के खण्ड दिष्ट मानक का है या नहीं, ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और 
( ब ) में दशित साधारण सेवा विद्युस लैपों के सभी विनिर्माता, इस ब्यूरो द्वारा यथावधारित रोति में परीक्षण किया जाएगा । 
मादेश में जारी होने के 45 दिन के भीतर ब्यूरो को , मानक चिह्न 

8. शक्तियों का प्रत्यायोजन : - -समुचित प्राधिकारी, लिखित रूप 
का उपयोग करने के लिए अमुशप्ति प्राण करने हेतु प्रावेदन करेंगे । 

मे किसी माघारण या विशेष प्रावेश वारा, हम प्रावण के अधीन अपने 
( 2 ) मानक चिह्न के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा प्रमुशप्ति की 

निमित अपने सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करम के लिए किमी 
मंजरी, भारतीय मानक ब्यूरी अधिनियम , 1986 और उसके प्रधान 

अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा: परन्तु कोई भी ऐसा अधिकारी जी 
बनाए गए नियमों और विनियमों के अपग्धों के अनुसार होगी । 

राजपत्निन पक्ति का नहीं है और पोरों की दशा में जो राजपत्रित 

अधिकारी को पंक्ति के समतुल्य नहीं है , परा 6 के खड ( ग ) के 
( 3 ) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं या उसकी पीर से कोई अन्य व्यक्ति अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
पैरा ? के खण्ड ( च ) में वशित साधारण सेवा विद्युस लैंपों में विनि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा । 
मणि करने का प्रस्ताव करता है, वहां यह मानक चिह के प्रयोग के 

9. विनिर्मातामों और व्यवहारियों को निदेश जारी करने को 
लिए पहले ग्घरों से विधिमान्य अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना उत्पादन 

शक्ति : -- ममधित प्राधिकारी, विनिर्मातामों और व्यवहारियो को , 
प्रारंभ नहीं करेगा । 

इस प्रादेश के उपबंधों से संगत ऐसे निदेश जारी कर मझेगा जो इम 
( 4 ) परा 2 के खण्ड ( क ) में वर्णित साधारण सेवा विद्युत्त 

मावेश के प्रयोजनो को पूरा करने के लिए आवश्यक है । 
लंपो के लिए किसी अनुज्ञप्ति की ममाप्ति रहकरण पर, पूरो से भिन्न 

10. निदेशों का अनुपालन -- -किमी माघारण सेवा विद्युत लैप 
मन्य समधित अधिकारी को भी सूचित किया जाएगा । 

के विनिर्माण , विक्रय के लिए मंडार करने , विश्य या वितरण में लगा 

हमा प्रत्येक व्यक्ति , जिसे इस प्रादेश के अधीन कोई निदेश जारी किया 
5. भडारकरण, विक्रय पार वितरण का प्रतिषेध :- - कोई भी 

जाता है, ऐसे निदेश का पालन करेगा । 
ध्यमित स्वयं या उसकी मोर से कार्य करते हुए कोई अन्य व्यक्ति 
ऊपर पैरा 2 के खण्ड ( च ) में दर्शित किसी ऐसे साधारण सेवा वियत 

11, सूचना देने की बाध्यता :- - कोई भी विनिर्माता या व्यवहारी, 
लप का विक्रय के लिए भडार, विक्रय या वितरण नहीं करेगा जिस पर 

हम प्रदेश के उपबन्धों से बचने के प्राशय से, पंग 6 के अधीन उमसे 
ब्यूरो का मानक चिह्न मही लगा है और जिसका किसी ऐसे व्यक्ति 

विधिपूर्वक मागी गई सूचना देने से इंकार नहीं करेगा या एमे व्यमित 
द्वारा विनिर्माण नहीं किया गया है जिसने इस प्रयोजन के लिए कोई 

जाग रखे गये या ऐसे व्यक्ति के कब्जे या नियत्रण मे किनी बही 
प्रमाणन पिड मनुशाप्ति अभिप्राप्त कर ली है । 

या दस्तावेज पैरा 2 के खण्ड ( च ) में दशिन किसी साधारण सेवा 


[ATT JI- - 13(i)] 


भारत का राजपत्र . अमाधारण 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


firm or a Hindu undivided family which , 
carries on , directly or otherwise , the busi 
ness of buying, seillng, supplying or distri 
buting any such lamps , whether in cash or 
for deferred payment or for commission , 
remuneration or other valuable considera 


tion ; 


( d ) General Service Electric Lamps means a 

tungsten filament general service electric 
lamps upto 100 watts in which light is pro 
duced by means of body heated to incande 
scence by the passage of clectric current 
and intended for use for general lighting 
purposes ; 


विद्युत लेप को न छिपाएगा, न न करेगा, न विद्युत करेगा और 
न विपित करेगा । 

12 . HTFT :- - 78 OTT, # n a # foort 579738 
का उल्लघन फरेगा , या उनके प्रधान किा गा मिमी निवेश या प्राध्या 
पेक्षा को पूग करने में असफल रहेगा, वह दंडनीय होगा और म 
atitet Fr , fra atan GRETFI mina 39 Fifi 
ar sufitti, 1955 ( 1955 FT 10 ) # art 7 79117 
समाहरण किया जा सकेगा । 

13. 11 :- - ( 1 )H Y S ITE # fas faftrat # 
व्यथिन काई विनिर्माता या व्यवहारः, से विनिश्चय का मंसूचना दन 
पाले प्रावेग को प्रानि का सारद से 10 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार 
को लिखित रूप में अपील कर मकेगा : - -- 

परसु केन्द्रीय सरकार , पूर्वोक्न अवधि को ममाप्ति के पश्चात् 
मी , कोई प्रपाल स्वीकार कर सकेनी यदि उनका यह समाघाम 
हो जाता है कि समय के भीतर अनीम फाइल करने में अपीलार्थी 
99147 FITOTT A faufta I FT TT 
( 2 ) 575 ( 1 ) 

1627 srca P , T 
सरकार , अपालायी को सुनवाई का अवमान देने के पश्चात् , ऐमा प्रादेश 
पारित कर मनी मा वह ठीक समझता है । 

14. f:777 of 2979fit :-- Fittor forum ( 791 
fizr fajan ) TÅRT 1996 Fit, 1987T 5 vrat , for at 
निरसन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मिरसित 
किया जाता है । 

(91. . 1 ( 29 )/8.1 - fa , FUN - - 8 ] 

एल . मानसिंह, संयुक्त सचिव 


( e ) Manufacture in relation to general service 

electric lamps means a person so , or a firm 
or a Hindu undivided family which , pro 
duces, makes, assembles or manufactures 
any such lapms and includes a person who 
UT a firm or a Hindu undivided family 
which claims such lamps to be produced , 
made , assembled or manufactured by such 
person or firm or Hindu undivided family , 

as the case may be : 
(f) specified standard means the following : 


Indian standard specification : 


- - - 


IS No. 


TITLE 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Industrial Development ) 

NOTIFICATION 


- - 


- 


- 


Is: 418 : 1978 Specification for General Service 

Electric Lamps ( Tungsten Fila 
ment General Service Electric 
Lamps) 

- - - - 
( g ) Standard Mark means the Bureau of 

Indian Standards Certification Mark specified 
by the Bureau to represent a particular 
Indian Standard as stated in clause ( f ) of 
paragraph 2 above . 


a 


Union 


( h ) State Government includes 

Territory Administration , 


New Delhi, the 24th April , 1989 
G .S .R . 463 ( E ). - In exercise of the powers con 
ferred by section 3 of the Essential Commodities 
Act, 1955 (10 of 1955 ) the Central Government 
hereby makes the following Order, namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) This 
Order may be called the General Service Electric 
Lamps ( Quality Control) Order , 1989 . 

( 2 ) It shall comc into force on the date of its 
publication in the Official Gazette . 

2. Definitions. In this Order, unless the context 
otherwise requires : 
( a ) Appropriate Authority means any officer 

not below the rank of Director in the 
Department of Industrial Development or 
Civil Supplies of Director, Industries of the 
State Government or any other officer of 
equivalent rank appointed by the Central 
or the State Governments or by the Bureau 
of Indian Standards to implement the provi 

sions of this Order ; 
( b ) Bureau means Bureau of Indian Standards ; 
( c ) Dealer in relation to General Service 

Electric Lamps means a person who or a 


3 . Prohibition regarding manufacture , sale etc , of 
general service electric lamps specified in paragraph 
2 ( f) . – ( i) No person shall be himscif or by any 
person on his behalf manufacture or store for sale , 
sell or distribute any general service electric lamp 
which does not confirm to the specified standard and 
it shall bear the Standard Mark of the Bureau . 
Provided that nothing in this Order shall apply in 

clation to cxport of general service electric lamps 
which do not conform to the specified standard but 
conform to any specification required by the foreign 
huyor and such buyers specification shall not in any 
case be less than the specified standard , 


( 2 ) The sub -standard or defective general service 
electric lamps or raw -material or components which 
do not conform to the specified standard shall be 
deformcd beyond use and disposed of as scrap . 
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- 


- - 


4 . Certification of manufacturers. - ( 1 ) All manu 
facturers of general service electric lamps shown in 
clause (t ) of paragraph 2 , shall make an application 
to the bureau for obtaining licence for use of the 
standard mark , within 45 days of the issue of this 
Order . 


( 2 ) The grant of licences by the Bureau for use 
of the Standard Mark shall be as per provisions under 
the Bureau of Indian Standards Act, 1986 , and the 
Rules and Regulations framed , thereunder . 

( 3 ) When any person himself or by any person 
on his behalf on his behalf proposes to manufacture 
general service clectric lamps shown in clause ( f) of 
paragraph 2 , he shall not commence production with 
out first obtaining a valid licence from the Bureau 
for use of the Standard Mark , 

( 4 ) Consequent to the lapsing cancellation of any 
licence by the Bureau for general service clectric 
lamps shown in clause ( f ) of paragraph 2 , other 
Appropriate Authorities other than the Bureau shall 
also be informed . 

5 . Prohibition of storage, sale and distribution 
No person shall himself or by any person acting on 
his behalf store for sale , sales or distribute any general 
service clectric lamp shown in clause ( f) of para 
graph 2 above which does not bear the Standard 
Mark of the Bureau and manufactured by a person 
who has obtained a Certification Mark Licence for 
the purpose . 

6 . Power to call for information etc . — The appro 
priate Authority may with a view to securing corn 
pliance with this Order : 
(a ) require any person engaged in the manu 

facture , storage for sale , sales or distribution 
of any general service clcctric lamp to 
give such information as it doems necessary 
in relation to the manufacture , storage for 
sale , sale or distribution of any general 
service electric lamp for the implementation 
of this order or require any such person 
to furnish to it samples of any electric 
lamp or any component of any electric 

lamp . 
(b ) inspect or cause to be inspected any books 

or other documents or any general service 
electric lamp or the components of any 
such lamps kept by or belonging to or in 
the possession or under the control of any 
person engaged in the manufacture , storage 
for sale , sale or distribution of any general 
service electric lamps. 
cause an officer authorised under para 
graph (8 ) to enter and search any premi 
ses and seize any general service clectric 
lamp in respect of which it has rcason to 
believe that contravention of this Order 
has been committed or the said general 
Service electric lamp is not of the specified 

standard . 
( d ) the provisions of section 100 of the Code 

of Criminal Proceduro 1973 ( 2 of 1974 ) 
relating to search and seizure shall so far 
as, may be, applied to searches and seizure 
under this clause . 


7. Testing of samples. - Samples of any general 
service electric lamp bearing the Standard Mark and 
drawn by the Appropriate Authority , for establishing 
whether it is of the specified standard, shall be tested 
in the laboratory approved by the Bureau and in the 
manner as determined by the Bureau . 

8 . Delegation of powers.- - The Appropriate 
Authority may general or special order in writing 
authorise any officer to exercise on its behalf all 
or any of its functions under this order provided that 
no officer who is not a Gazetted rank , and in the 
case of Bureau who is not of rank equivalent to 
gazetted officer, shall be auhorised by thc Appro 
priate Authority to exercise the powers of search and 
seizure under clause (c ) of paragraph 6 . 

9 . Power to issue direction to manufacturers and 
dealers . The appropriate Authority nay issue such 
directions to manufacturers and dealers , consistant 
with the provisions of this Order , as may be necessary 
in carrying out the purpose of this Order . 

10 . Compliance of directions. - - Every person 
engaged in the manufacture , storage for sale , sale 
or distribution of any general service electric lamps, 
to whom any direction is issued under this Order, 
shall comply with such direction . 

11. Obligation to furnish information . No manu 
facturer or dealer shall with intent to evade the 
provisions of this Order , refuse to give any informa 
lion lawfully demanded from his under paragraph 6 
or conceal, destroy , multilate or deface any books or 
documents or any general service clectric lamp shown 
in clause ( f ) of paragraph 2 kept by such person or 
in the possession or control of such persoil . 

12 . Penalty . — Any person who contravenes any 
of the provisions of this order or fails to carry out 
any direction or requisition made thereunder shall 
be punishable and the property in respect of which 
the order has been contravened , shall be liable to 
forefeiture under section 7 of the Essential Commodi 
ties Act, 1955 ( 10 of 1955 ) . 

13 . Appeal. — ( 1) Any manufacturer of dealer 
aggrieved by any decision of the appropriate Authority 
ray prefer an appeal in writing to the Central Gov 
crnment, within 30 days from the date of receipt by 
him of the copy of the order communicating such 
decision : 
Provided that the Central Government may admit 

any appeal after the expiry of the period 
aforesaid if it is satisfied that the appellant 
was prevented by sufficient cause from filing 

the appeal in time. 
( 2 ) On feceipt of the appcat under sub -clause 

( 1 ) the Central Government may , after 
giving the appellant an opportunity of being 

heard , pass such order as may deem fit. 
14 . Repeal and Saving . — The General Service 
Electric Lamps ( Quality Control ) Order 1986 , is 
hereby repealed , except in respect of things done or 
oniitted to be done thereunder before such repeal. 
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